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I. DATOS PERSON ALES 


FlCHA 23413 


❖ Femenino, 17 anos. 

❖ Motive de consulta: 

" quiero mejorar mi sonrisa" 

❖ Antecedentes Medicos: Ninguno 

❖ Antecedentes Odontoldgicos: 
endodoncia, Operatoria. 

❖ Decision del tratamiento: Propia 

❖ Motivacion: colaboradora 





❖ Fecha de ingreso: 07/04/11 





. EXAMEN CUNICO FACIAL 






II. EXAMEN CUNICO FACIAL 






I. EXAMEN CUNICO FACIAL 
Frente Sonrisa i 











PerfN 




III. EXAMEN 
INTRABUCAL 








. EXAMEN INTRABJCAL 




. EXAMEN INTBABJCAL 



vista lateral derecha e izquiercla 




jll^EXAMEN IN'ff'ABJCAL 

Vista lateral anterior 








. EXAMEN INTRABUCAL 





IV. ANAU9S FUNCIONAL 



Apertwa maxima acfi'va menor de 
40mm 


Ruidosen la ATM (Chasquido). 


Desviacion de In linen media en 
apertura o cierre 


Position del primer contacto distinto de la 
posicidn interoclusat 

m 

Fspacio libre interoclusal mayor a 
4mm 


P, Max retrusiva a P inlercuspal del mas de 
imm 


Dolor a la palpacion de la AIM 


Trayecto de posicion max. retrusiva a P. 
intercuspnl asimetricn 


Dolor a la palpacion de /os 1 

musculos V 

H 




Oclusion: mordida abierta anterior 
• primer contacto tonico no coincidia 
con la maxima intercuspidacion (14-15 
V 35) 


DEGLUCION ATI PICA 
HABITO LINGUAL 







IV. ANAU9S FUNCIONAL 






RADIOGRAFIA PANORAMICA-A7M 
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TEC NIC A DE SCHULLER BOCA ABIERTA, BOCACERRADA 




"TECNICA DE SCHULLER BOCA ABIERTA BOCA CERRADA 




C EFA LO M ETRIA 




Angulo 
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6 mm 
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4 mm 


Overbite 


-1mm 



Downs 


Angulo de la convexidad 


+11 


r 


Riolo 

Des.standar 

80.9° 

+ - 3.2 

77.6° 

+ - 3 

3.3° 

+ - 2.1 

32.9° 

+ - 5 

volcados 

129.2° 

+ - 10 


10 max min -8.5 





















